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PREZES Kraków, dnia 29 listopada 2021 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKR.4210.34.2021.RF 
DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. 
zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 


AEC Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Andrychowie, 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 28 września 2021 r. znak AEC/685/2021, uzupełnionym pismami: 
zdnia 26 października 2021 r., znak: AEC/764/2021 i z dnia 24 listopada 2021 r. znak 
AEC/828/2021 , w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 


zatwierdzam 


dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 
13 kwietnia 2021 r. Nr OKR.4210.50.2020.RF, która to zmiana, została ujęta w tekście jednolitym 
taryfy, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 13 kwietnia 2021 r. Nr OKR.4210.50.2020.RF, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (zwany dalej: "Prezesem URE") zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla 
ciepła na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Jak wynika z informacji 
Przedsiębiorstwa taryfa ta została wprowadzona do stosowania w dniu 1maja 2021 r. 

Pismem z dnia 28 września 2021 r. znak AEC/685/2021, Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, wskazując na istotną zmianę 
warunków prowadzenia działalności, wynikającą ze zmiany w układzie technologicznym 
wytwarzania ciepła oraz z planowanego zakupu ciepła od dodatkowego zewnętrznego wytwórcy 
ciepła przyłączonego do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa. Wskutek dokonanych zmian 
w prowadzonej działalności ciepłowniczej zaszła konieczność ponownego ustalenia cen za ciepło 
iza moc zamówioną ze źródeł własnych oraz stawek opłat za usługi przesyłowe, a także 
wprowadzenia zmienionych zapisów w odniesieniu do sposobu ustalania cen dla odbiorców 
końcowych przy uwzględnieniu cen zewnętrznych wytwórców ciepła. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
poprzez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 

Zgodnie z $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 718 z późn. zm. - zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”), 
w przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu wykonywania działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do działalności w zakresie wytwarzania 
ciepła w źródłach innych niż określone w$ 13 ust. 1 lub działalności w zakresie przesyłania 
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i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. Natomiast zgodnie 
z $ 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do źródeł, 
o których mowa w $ 13 ust. 1, może wystąpić o zmianę taryfy w przypadku zmiany posiadanej 
koncesji wynikającej z istotnej zmiany zakresu wykonywania działalności objętej koncesją. 

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone 
w powyższych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 479% § 1 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. 
zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo-Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę 
decyzji w całości lub części (art. 4794 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
stosownie do przepisów art. 100 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza 
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 


z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 
/-/ 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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Załącznik do Decyzji Prezesa URE 


Nr okk.4240, 54,2021 RF 


z dnia 2021 -11- 29 


ZMIANA TARYFY 
DLA CIEPŁA 


AEC Sp. z 0.0. 


Elektronicznie 


Mirosław podpisany przez 


Mirosław Jan Nowak 


Jan Nowak nata: 2021.11.24 


13:48:50 +01'00' 


Andrychów, 2021 r. 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
13 kwietnia 2021 r., znak: 0KR.4210.50.2020.RF, zmianie ulega: 


Część I zatytułowana „ Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie” poprzez zmianę definicji ze- 
wnętrznego odbiorcy ciepła: 

5) zewnętrzny odbiorca ciepła: 

- przedsiębiorstwo ciepłownicze AECC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, zajmujące się wytwarza- 
niem ciepła w instalacji zlokalizowanej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 83, od którego przedsię- 
biorstwo energetyczne kupuje ciepło — Z1; 

- przedsiębiorstwo ciepłownicze FIGIEL Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, zajmujące się wytwa- 
rzaniem ciepła w instalacji zlokalizowanej w Andrychowie przy ul. Krakowska 83, od którego przed- 
siębiorstwo energetyczne kupuje ciepło — Z2. 


Część IV zatytułowana „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje następujące brzmienie: 


IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesie- 
niu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


4.1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło oraz nośnik ciepła w grupie taryfowej DW — woda 
grzewcza 


W rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej DW, dla której sprzedawane ciepło zostało zarówno 

wytworzone przez przedsiębiorstwo energetyczne jak i zakupione od zewnętrznych wytwórców cie- 

pła, stosuje się: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w [zł/MW za rok] lub [ZMW za m-ce], określoną 
według wzoru: 


Cmnw = 0,348 x Cmzi + 0,213 x Cmz2+0,439 x CMAEC 
gdzie: 


Cmow - cena za zamówioną moc cieplną [zł/łMW za rok] lub [ZMW za m-c], 

0,348 - udział zamówionej mocy cieplnej zakupionej od zewnętrznego wytwórcy ciepła 
Z1 w sumie mocy zamówionej przez odbiorców, 

Cmzi - cena za zamówioną moc cieplną określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy 
ciepła Z1 w grupie taryfowej P [zł/MW za rok] lub [zł/MW za m-c], 

0,213 - udział zamówionej mocy cieplnej zakupionej od zewnętrznego wytwórcy ciepła 
Z2 w sumie mocy zamówionej przez odbiorców, 

Cmz - cena za zamówioną moc cieplną określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy 
ciepła Z2 w grupie taryfowej W.S. [zł/MW za rok] lub [złMW za m-c], 

0,439 - udział zamówionej mocy cieplnej wytworzonej przez przedsiębiorstwo energe- 
tyczne w sumie mocy zamówionej przez odbiorców, 
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CMAEC - cena za zamówioną moc cieplną przedsiębiorstwa energetycznego [zł/MW za 
rok] lub [złŁłMW za m-c]. 


b) cenę ciepła — wyrażoną w [zł/GJ], określoną według wzoru: 


Ccow = 0,338 x Cczi +0,423 x Cez + 0,239 x Cearc 


gdzie: 

Cow - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW za rok] lub [zł/MW za m-cj, 

0,338 - udział ilości ciepła zakupionego od zewnętrznego wytwórcy ciepła Zł w sumie 
ciepła planowanego do sprzedaży, 

Cczi - cena ciepła określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy ciepła Z1 w grupie ta- 
ryfowej P [zł/GJ], 

0,423 - udział ilości ciepła zakupionego od zewnętrznego wytwórcy ciepła Z2 w sumie 
ciepła planowanego do sprzedaży, 

Cczi - cena ciepła określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy ciepła Z2 w grupie ta- 
ryfowej W.S [zł/GJ], l 

0,239 - udział ciepła wytworzonego przez przedsiębiorstwo energetyczne w sumie cie- 
pła planowanego do sprzedaży, 

Cearc - cena ciepła wytworzonego przez przedsiębiorstwo energetyczne [zł/GJ]. 


c) cenę za nośnik ciepła — wyrażony w [zł/m”] według ceny przedsiębiorstwa energetycznego 


Ceny przedsiębiorstwa energetycznego wynoszą: 


L.p. Rodzaj ceny Jednostka | Cena 
4 AŻ $ Z | sem | 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW za rok 83 171,16 
Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną zł/MW za m« 6 930,93 
2 |Cena ciepła | zł/GI | 74,96 
3 | Cena nośnika ciepła zł/m” 23,57 


4.2. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło oraz nośnik ciepła w grupie taryfowej DP — para 
wodna 


W rozliczeniach z odbiorcami z grupy taryfowej DP, dla których ciepło zostało zakupione od zewnętrz- 
nych wytwórcy ciepła stosuje się: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w [zł/MW za rok] lub [zł/MW za m-ce], określoną 
według wzoru: 


Cmow = 0,620 x Cmzi + 0,380 x Cmz2 


Strona 3 z5 
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Cmow - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW za rok] lub [złŁłMW za m-c], 

0,620 - udział zamówionej mocy cieplnej zakupionej od zewnętrznego wytwórcy ciepła 
Z1 w sumie mocy zamówionej przez odbiorców, 

Cuz - cena za zamówioną moc cieplną określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy 
ciepła Z1 w grupie taryfowej P [zł/MW za rok] lub [zł/MW za m-c], 

0,380 - udział zamówionej mocy cieplnej zakupionej od zewnętrznego wytwórcy ciepła 
Z2 w sumie mocy zamówionej przez odbiorców, 

Cmz - cena za zamówioną moc cieplną określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy 


ciepła Z2 w grupie taryfowej W.S. [zł/MW za rok] lub [złMW za m-ce], 
b) cenę ciepła — wyrażoną w [zł/GJ], określoną według wzoru: 
Ccpw = 0,620 x Cczi +0,380 x Cez 
gdzie: 


Ccpw - cena za zamówioną moc cieplną [ZMW za rok] lub [z/łMW za m-ce], 
0,620 - udział ilości ciepła zakupionego od zewnętrznego wytwórcy ciepła Z1 w sumie 


ciepła planowanego do sprzedaży, 
Cczi - cena ciepła określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy ciepła Z1 w grupie ta- 
ryfowej P [zł/GI], 
0,380 - udział ilości ciepła zakupionego od zewnętrznego wytwórcy ciepła Z2 w sumie 
ciepła planowanego do sprzedaży, - 
Cez - cena ciepła określona w taryfie zewnętrznego wytwórcy ciepła Z2 w grupie ta- 
ryfowej W.S [zł/GJ], | 
c) cenę za nośnik ciepła — wyrażoną w [zł/t], według ceny przedsiębiorstwa energetycznego. 
Lp. Rodzaj ceny Jednostka | Cena/Stawka 
| 3 | Cena nośnika ciepła zł/t 23,98 


4.3. Stawki opłat za usługi przesyłowe w grupie taryfowej DW — woda grzewcza 


Jednostka | Stawka 
zł/MW za rok 42 477,12 
zł/MW za m< 3 539,76 


Rodzaj stawki opłat 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 


2 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,18 
4.4. Stawki opłat za usługi przesyłowe w grupie taryfowej DP — para wodna 
L.p. Rodzaj stawki opłat | Jednostka Stawka 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW za rok 41 819,52 
| Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW za m-c 3 484,96 
2 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zŁ/GI 19,84 
l Strona 4 z 5 


ERGETYKI 
wie Mirosław Jan Nowak Miowieiowi "= 
Data: 2021.11.24 13:50:00 +01'00' 


BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło Nr 426 (1156) 29 listopada 2021 r. 


4.5.Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa energetycznego 
stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci: 


L.p. Rodzaj sieci [mm] Jednostka miary Stawka netto [zł] | 
1 | a32 zł/mb. 183,33 
A [== =" 
2 a 40 zł/mb. 199,26 
3 g 50 zł/mb. 240,67 
| 4 #65 zł/mb. 267,35 
5 ø 80 zł/mb. 290,33 
6 | s 100 zł/mb. 318,26 
7 a 125 | zł/mb. 379,58 4 


Opłata za przyłączenie do sieci — obliczana jest jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłącze- 
nie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 


Elektronicznie 


Mirosław podpisany przez 


Mirosław Jan Nowak 


Jan Nowak Pee: 2021.11.24 


13:50:14 +01'00' 
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